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„ 4. , T+. 1 Bezeichnxing der Kurz- verant- 

Kst.| Ltg^ Org. -Einheit zeich. wörtlich 

ot/W « 


Abteilungen des Werkdii'elctorj 


Telefon 



010 700 D II I Werkdirektor 


Wasko 


196 115 



011 705 A iv| Zentrale Planungj ffP j Hellwig 187 211 


014 709 


Betriebs- 

Organisation 


WO Troger 190 318 


015 701 B 0 I Kaderabteilung WK Kleine 112 165 


016 703 B 0 I Betriebsschutz | WB Piecha 139 356 


017 702 


017 704 


Sicherheitsin- WS 

spektor u. 
Brandschutz 

Feuerwehr WF 


Schäfer 


Ludwig 


163 304 

126 


Direktionsbereich: Kaxifm, Direktor 


020 770 D ll| Kauf m. Direktor | K 


Rohde 


154 182 


Allg. Verwaltung KV 


018 774 B VI Betriebsarchiv | KVA Pöttmesser 
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25X1 


neue 

Kst. 

Nr. 

Ltg. 

t 

Geb. 

teil 

Stw. 

Bezeichnung der 
Org.-EJjaheit 


verant- 

wortlich 

Teleö 

I 

fon 

II 

alte 

Kot. 

Nr. 


776 


B VI 

Post“ und 
Botendienst 

KVB 

Huhn 


379 

601 

1 202 

779 


B VI 

Haus- und 
Hofreinigung 

ZVH 

Frankowski 


202 

602 

L 2^0 

353 



Fuhrpark 

KVF 

Bierfreund 

122 

251 

605 

2^2 

356 



Transpor tko 1 onne 

KVT 

Bierfreund 

122 

251 

699 

350 

860 


B II 

Werkküche 

KVW 

Roullier 

167 

371 

491 

351 

866 


B II 

Werkkantine 

KVK 

Roullier 

167 

371 


019 

950 


S 

Jurist 

KJ 

Lange 


187 

090 

I* 025 

771 


V V 

Abt. Finanzen 

KP 

Giebel 


119 

090 

1 025 

771 


A V 

Hauptkasse 

KFK 

Giebel 


145 

090 

1 





i 




09C 

1 




Bereich Absatz 





093 

09i 

1 600 

900 


B 0 

Absatzleiter 

KAL 

Bollmann 

135 

520 

1 600 

900 


B 0 

Absatzabteilung 

KA 

Bollmann 

127 

14-1 

142 

108 

OH 
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601 901 BOI Fertigwarenlager | KAP j Klöün 


neue 

Ltg. 

Gebo 

Bezeichnung der 

Kurz- 

verant- 

Kot li 
Nr. 

t/eü 

Stw. 

Org. -Einheit 

zelch. 

wörtlich 


A/of 

•1 


602 9ce 


603 904 


Versand 


KAV Roth 


j “ I Hesse und Werbungl KAUW Pieper 


699 905 

371 491 137 23 


Zentr. 

Absatzkontor 

Packerei 


KAZA Jackobson 
KAP Klöhn 


Bereich: Materialversorgung 


091 782 

095 783 


142 

108 095 783 

I 




Leiter der KM Wolf 

Materi al versorg • 


Material- 

planung 

Material- 

Disposition 

Einkauf 


Wareneingang KMW 

Lagerverwaltung KML 

Rohlager KML 


KMP Ratzen- 
berger 

KMD Heimo 


KME I Keppler 


KMW Hensel 


191 233 

103 109 


KMLl I kom. Ortei 
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alte neue Geb . 
Knt. Kst. Ltg. teil 
Nr. Nr. Stw, 


Bezeichnung der 
Org. -Einheit 


Kurz- 1 verant- 
zelchJ wörtlich 


Telefon 
I I II 


alte 

K8t. 

Nr. 


095 783 

III 


A VI Arbeitsschutz- KML2 Uallek 
Kleidung 


093 783 

IV 


AVI Schraubenlager | KIIL3 I lluche 


095 783 

V 


1) 0 I Lrahtlager 


EllIA I Marschner 


095 783 

VI 


1) 0 I Qrahtlager ohne E11L5 Jansch 
I Uo- u. Wo-Draht 


095 783 

VII 


Glaolager 


K1IL6 Glück 


095 783 

VIII 


A VI I Röhrenlager 


E1IL7 I Elchler 


095 783 

IX 


Chemlkallen- 

Lager 


E1IL8 Fischer 


095 783 

X 


V V Edelmetall- 
Lager 


EUL9 I Gyron 


095 783 

XI 


A VI Lager für fremd- KMLIO Elchler 
bezogene Telle 


095 783 

XII 


A VI Installations- 
Lager 


K1IL11 I Elchler 


095 783 

XIII 


024 783 


Ost- 

end- 

B. 


Holzlager 


Büromaterl al- 
Lager 


EliL12 I Göhlich 


K11L13 I Fahrent- 
I holz 
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319 

030 710 

• 

012 73.2 

314 

026 711 

268 

032 712 

319 

037 711 


Geb. 

teil 

Stw. 

Bezelchnving der 
Org. -Einheit 

Kurz- 

zeich, 

verant- 

wortlich 


Telefon 



Bereich: Hauptbuchhalter 

A rv Hauptbuchhalter B 

S Revision £R 


A 7 Wirtschafts- 
kon trolle 


A IV Selbstkosten*^ 
abrechnung 


Hengstier 149 5 I 0 


Gerlich 


A 17 1 Lohnrechnung I BL | Szameitat 


Tolksdorf 


Effen- 

berger 


Buchhaltving 



S Grvmdmittel«' 

buchhaltung 

A 17 Kontokorrent“ 
buchhaltung 

A IV Finanz- 
buchhaltung 

S Invest- 

buchhaltung 


BBG I Schünemazm 


BBK Diebr 


183 

137 118 


BBF I Höhmann 195 310 


BBJ I Lehmann 126 
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25X1 


ifon alte 

II Hr. 

neue 

Kst. 

Nr, 

B 

561 

105 



205 

1 562 

106 

206 




563 

107 

207 

300 



565 

108 

208 

572 

0 

109 

209 

0b 

1 

056 


239 

159 435 

130 

230 

436 

133 

233 

252 436 

136 

236 

234 




Gdb* 

teil 

Stw. 


D III] 


D VI 


B 0 


B V 


C IV 


Bezeichnung der 
Org.-Sinheit 


PreBteller- 

fertlgung 


Feinstanzerei 

Teilefartlgung 


Qlasbearbel* 

tung 

Pastenfertl* 

gung 


Kurz- 

zelch 


PVP 


PVP 


PVT 


PVGL 


PVPA 


verant- 

wortlich 


Kaltmann 


Krüger H« 


Splehler 


Füchsel 


Kuhring 


Bereicht Bundfunkröhre 


B I 


D I 


C I 


0 I 


Produkt! ons- 
Bereichsleiter 


Aufbau 


Punpe 


Prüffeld 


PB 


PBA 


PBP 


PBPB 


Krüger 


Bader 


Schöpl 


xexe 

I I 


105 


119 


350 

353 

363 

355 

276 


262 


377 


186 
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25X1 


alte 

• 

Nr, 

neu^ 

Ksto 

Nr. 

1 

Ltg. 

Gel) • 
teil 
Stw. 

Bezeichnung der 
Orgo -Einheit 

Kurz- 

zeich. 

verant- 

wortlich 

Tel 

I 

»fon 

II 










■ 






Bereichs Bildrö 

hre 





057 


249 

C III 

Produkti ons- 
Bereichsleiter 

PB 

Benthin 

161 

257 

059 

452 

140 

240 

B III 

Aufbau 

PBA 

Barowski 


179 

422 

454 

141 

241 

B III 

Kolbenher- 

stellung 

PBK 

Köaling 


179 

425 

455 

142 

242 

3 III 

Schi imher- 
stellung 

PBS 

Fi scher 


179 

425 

457 

145 

245 

C III 

Pumpe und 
Sockelei 

PBP 

Hinz 


249 


459 

146 

246 

C III 

Prüffeld 

PBPR 

Schulz 


587 


451 

144 

244 

B III 

Ikonoskop- 

fertigung 

PBJ 

Mauer 

158 


096 

I 










096 

II 





Bereichs Spezialröhre 




096 










III 

058 


259 ' 

C IV 

Produkti ons- 
Berei chsleiter 

PSP 

Rauer 

181 

359 

096 

IV 

411 

150 

250 

C IV 

Aufbau 

PSPA 

Schön 

145 


096 

V 

415 

155 

253 

G IV 

Pumpe 

PSPP 

Stoppock 

181 


096 

VI 

415 

156 

256 

C IV 

Sockelei und 
Prüffeld 

PSPPR 

Krüger 


359 

096 

VII 

0Q7 
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neua 

Ksto Ltg 
Nr, 


Bezeichnung der 

Kurz- 

verant- 

Org. -Einheit 

zeich 

, örtlich 


Telafon 



269 D II 


Produktions- 

Bereichsleiter 


Schwindtkel 179 


160 260 D II Aufbau 


Kühl 


425 165 265 C II Pumpe 


PSP Hirth 


425 166 266 G II Sockelei und 

Prüffeld 


PSPR Ulrich 


Be st andt ei Häger 


096 755 


C I I Miniaturröhren | PL 1 


096 755 

II 


096 755 

III 


31 559 096 755 

IV 


B IV Spezialröhren PL 2 

C I Rundfunkröhren PL 5 


B IV I Bildröhren 


PL 4 


096 755 

V 


Glaseinbauteile I PL 5 


096 . 755 

VI 


096 755 

VII 

097 755 


D II MK- u. UKW- 
Großsende- 
röhren 

C IV Paste 


PL 6 


PL 7 


B VI I Wiederverwer- | Pläf 

* t\mgslager * 
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10 


alt« 

Kst. 

Kr. 


040 


041 


048 


042 

085 

255 

256 

256 

290 


neu« 

Kst. 

Nr. 


720 

721 

722 

749 

725 

727 

552 

551 

351 

728 

749 


Ltg 


Geb. 

teil 

Stw. 


Bezeichnung der 
Org.- Einheit 


Kurz- 

zeich. 


verant“ 

wörtlich 


Telefon 


Direkt ionsbereich* Techn. Direktor 


D II 


D VI 


V V 


V IIIl 


V IV 


V IV 


C VI 


V V 


A V 


Techn. Direktor 


Abt. für 
Investiti onen 


Büro für 
Erfindungswesen 


Technische 

Information 


Techni sehe 
Unterlagen 


Fach-Infor- 
mation C Fach- 
bücherei ) 

Zel chnxmgsver“ 
waltung (und 
Lichtpauserei ) 

Lichtbild- 

Stelle 


Vervielfälti- 
gung - Buch- 
binderei 

Standardi- 

sierung 


Projekten- 
abtei Ivuag 


T 


TJN 


TBfB 


TJ 


TJU 


TJF 


TJZ 


TJL 


TJV 


TJS 


TJP 


Dr, 

Schi Iler 


Baumgarten 


Wendland 


Junker 


Höfert 


Mast 


Fahrent 

holz 


Fahrent 

holz 


Fahrent“ 

holz 


Bodi en 


Boese 


116 


171 


146 


II 


25X1 


alte] 

Kot 

Nr. 


225 


395 


551 

141 


284 


259 


279 

140 


265 


144 


144 


198 


284 


045 

045 

046 

046 

047 


277 

221 


271 


275 

276 

271 


278 


279 
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XI 


■ 

■ 



Ltg. 

Geb. 

teil 

Stw. 

Bezeic'hii''ing der 
Org, -Einheit 

zei 





■ 

Be" 

ceish: H^capt +;©■'■ hiK j 

ge 



045 

741 


D II 

Haupt te '-iai!. 1 : ge 

TT 

116 

223 







• 


045 

742 


D II 

TechnC'l''go 

Planung 

TTP 

171 

595 








551 

046 

744 


B V 

Te c hn : 1 jg . Ferti- 
gungsv': rbereitg . 
u. Kontrolle 

TTF 


141 

046 

744 


D III 

Mater Jal-Ver“ 
brau'-hsncnn 

TTMV 


284 

047 

745 


V IV 

Vorkalkulati :>n 

TTV 

146 

259 







• 

279 





Produktions- 

lenkung 

TTL 


140 

277 

221 

190 

290 

A IV 

Maschinen- Uo 
0fenl.au 

TTM 


265 

271 

550 

450 

A V 

Maschinen - \ind 

Of enkonstrukti on 

TTMK 


144 

275 

276 

500 

400 

B I 

Werkzeugbau 

TTW 


144 

271 

551 

451 

A V 

Werkzeugkon- 

struktion 

TTWK 


198 

278 

516 


B III 

Gerätebau 

TTG 


284 

279 

565 


B I 

Werkzeugaus- 

gaben 

TTA 






L 

Sciirott beauf- 
tragter 

TTS 
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Bezelchnimg der 
Org. -Einheit 



verant- 

wortlich 



Bereiott Hauptmechaniker 


060 760 


Hauptmechaniker I TM I Waschow 125 156 


061 761 


Energieverwal- TME Hochow 
tung 


120 240 


203 360 


204 358 


Starkströmen- TMEW 

legen, Energie- 
bezug u, -Wartung 

Heizung TMH 


Hochow 120 240 


Hochow 


120 240 


205 362 


Gasversorgung I TMG I Hochow 120 240 


206 359 


Preßluft 


TMP I Hochow 120 240 


207 564 


Wasserstoff 


TMW I HochOv 120 240 


208 365 


Sauerstoff 


TMS Hochow 120 240 


209 366 


Stickstoff 


TMSt Hochow 120 240 


210 361 


Be- und ait= 
Wässerung 


TMBE Hochow 120 240 


211 367 
212 


Schwachstroman- TMSA 
lagen - Fern- 
sprecher, Uhren, 
Betriebsfunk 


Hochow 


109 100 
168 
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Bezeichnung der 
Ltg. teil org. -Einheit 

Stw, 



verant- 

wortlich 


Telefon 


215 790 


Aufzüge 


TMA I Hochow l^U 


5 156 


062 760 


Inotandhaltxing TMJ Reimann 121 536 

u, Ausrüst\xng 


222 515 


Elektro- 
werk statt 


TMEL Woll- 
brandt 


175 270 


10 240 


223 513 


Maurer^aler TMM | Reimann 121 336 


20 240 


20 240 


.20 240 


L20 240 


224 512 


225 310 


Bauschlosserei/ TMSR Naulin 

Rohrleger 

Bautischlerei/ TMT Eeimann 

Glaserei 


Bauabteilung 


L20 240 


Bereich: Gütekontrolle 


120 240 


065 707 


D III Leiter der 

I Gütekontrolle 


TG I Ruhnke 123 123 


120 240 


092 789 


Wareneingangs- TGWE I Büttner 
kontrolle I 


128 175 


109 100 
168 


OTI Betriebsmittel- TGB Kotten- 
kontrolle stein 


B I I Werkzeug- 
I kontrolle 


TGWK 1 Kopplin 
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25X1 





14 




i 

IS 

Ltg, 

Geb. 

teil 

Stw. 

Bezeichnujag der 
Org. -Einheit 

1 


verant- 

wortlich 

Tele 

I 

ifon 

II . 

alte 

Kst. 

Nr. 

285 

707 


C VI 

Lebensdauer/ 

^ypenprüffeld 

TGL 

draeser 


567 

251 

286 

707 


Oot- 

end- 

B. 

Kvindenreklama- 

tionsstelle 

TGK 

Schneider 


108 

251 

291 

707 


B II 

Meßgerätever- 

waltung 

TGM 

Noack 


136 

251 

490 




Röhrenend- 

kontrolle 

TGR 

Berlin 


352 

252 

590 




Teile- 

kontrolle 

TGT 

Berlin 


123 

254 










254 



Bereich: Betriebslaboratorien 




254 ' 

043 

724 


D II 

Leiter der 
Betriebslabor. 

TL 

Dr. Richter 

166 

258 

254 

044 

725 


C II3 

Leiter der 
Versuchostellen 

TLV 

Or. Klang 

131 


266 

095 

729 


B 0 

Analyt. Labor u. 
Werks toff prüf ung 

TLA 

kom. 

Helfiner- 

138 

302 

266 

241 

726 


A V 

Konstruktion und 
Arbeitounterlages 

TIKU 

Fiocher 

153 


266 

251 

320 


B IV 

Katodenlabor 

TIKA 

Spieß 

107 


266 

251 

320 


B IV 

Getterlabor 

TLGB 

Tümmel 

107 


267 










512 
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25X1 


15 


.0 

fon 

II 

Titel 

Kot. 

Nr. 

neue 

KSt. 

Nr. 

Ltg. 

Geb. 

teil 

Stw. 

Bezeichnung der 
Org. -Einheit 

Kurz- 

zeich 

verant- 

wortlich 

Tele 

I 

ifon 

II 


367 

251 

320 


C IV 

Glaskeramik- 

Labor 

TLGL 

Milde 


338 


108 

251 

320 


B IV 

Qnissionspasten 

TLEP 

kom. 

Wcelck 

134 



136 

251 

320 

• 

B IV 

Isolations- 

pasten 

#LJP 

kom. 

Tuth 

134 



332 

252 

321 


0 IV 

Leuchtstoff- 

Labor 

xll 

Thurley 


169 


123 

254 

322 



Metallurgi- 
sches Labor 

TIM 






254 

322 


B IV 

Fhysikal . 
t echn . Prüfver- 
fahren 

TLP 

Wahl 

185 




254 

322 


B IV 

Pertigungs- 

hilfsmittel“ 

Labor 

TLP 

Wagner 

154 


>6 

258 

254 

322 


B IV 

Hochtempera- 

turöfea 

TLHO 

Wahl 

185 




266 

323 


B I 

Versuchsstelle 

Hundfunkröhren 

TLVB 

Kirschke 

156 


>8 

302 

266 

323 


0 II] 

Versuchsstelle 

Elektronen- 

strahlröhren 

TLVE 

kom. 

Kielgas 


257 

>3 


266 

323 


C IV 

Versuchsstelle 

Gasgefüllte 

Böhren 

TLVG 

Stock 

124 


37 


266 

725 


B rv 

Anwendungstech- 
nioche Ver- 
suchsstelle 
Böhren 

TLAR 

Gunsch 

107 


37 


267 

324. 


D VI 

Anwendung st echn . 

Versuchsstelle 

Geräte 

TLAG 

Kämper 


215 



512 

533 


C V 

Labor 

Halbleiter 

( 

TLH 

Schmidt 

i 

362 
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16 


neu« 

Kst«! Ltg 
Nr. 


Gel^ • 
tei 1| 
Stw. 


Bezeichnung der 
Org. -Einheit 


Kurz- 

zeichl 


verant- 

wortlich 


Forschungs- und Bntwicklungsst eilen 


080 750 

080 750 


080 750 



Entwlcklungs- 

leiter 

«s 

B II 

Planungsbüro 
Forschung und 
Entwicklung 

EP 

B II 

Vertreter des 
Kauf m. Direktors 
f.doF- u. E- 
Stelle 

TCKT. 


Eichhorn 


Berger 


Bereich: Geräteentwicklxmg 


087 


624 


087 


624 


085 


625 


098 


625 


B II 

Leiter der 

Geräte- 

entwicklung 

EGL 

B II 

Operativ- 
abtei lung 

EGO 

B II 

Erprobungs- 

Stelle 

EGE 

B IV 

Techni sehe 
Vorbereitung 

BGTV 

A VI 

B'teillager d. 
Forschungs- u. 
Entw • —Stelle 

E(^ 


Wesser 


Köster 


Lutz 


Fiehne 


Fi ebne 


Telefon 


192 


IX 


205 


192 


115 


205 


105 


197 

254 


176 


266 
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lefon 
II 


>2 


)2 


15 


203 


10 ? 


197 

254 


176 


266 


25X1 


17 


alte 

Kst. 

Nr. 

neue 

Kst. 

Nr. 

Ltg. 

Geb. 

teil 

Stw. 

Bezeichnung der 
Org. -Einheit 

Kurz- 

zeich. 

verant- 

wortlich 

Tele 

I 

)fon 

II 

295 


623 

B IV 

Laborlager 

EGLL 

Fi ebne 


258 

181 

735 


B I 

Technische 

Stelle 

EGTS 

Hülse 


294 

523 

519 


B V 

Schwingquarze 

EG 28 

Dr. Bauer 


134 

524 

518 


D V 

Blektronen- 
mikro skopie 

EG 23 

Schramm 

162 


527 

520 


B II 

Geräteprüf- 

feld 

EGP 

Voß 


192 

628 

528 

521 

621 

B IV 

Geräteversuchs- 

werkstatt 

EGW 

Schüler 


171 

369 

630 

530 

522 

622 

A V 

Geräte- 

konstruktion 

EGK 

lolllnski 


106 


522 


A V 

Klimatechno- 

logie 

EGKT 

Biniek 


106 





Übertragungstechnik 




605 


606 

B II 

Leiter der 

Abt. Übertra- 
gungstechnik 

EGB1 

Zeh 


298 

167 

506 

501 


B II 

Bauelemente 

EG 2 

Langer 


130 

506 

502 


B V 

Telegrafie- 

geräte 

EG 3 

Rieger 


155 

506 

503 


B II 

Pernmeldegeräte 
für EV 

EG 5 

Lauenroth 


149 
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e neue Geb . 

, Ksto Ltg. teil 
Nr. Stv', 


5 50A 


Bezeichnung der Kxirz^- | verant- 
Org. “Einheit zeichJ wörtlich 


5 505 


5 506 



Abteilungs 
leitxjng 



Stromver- 

sorgung 


EG 8 I Schuster 


B II NE“ und HF- 
MeBgeräte 


EG 9 Seidel 


B II Sonder- 
meßgeräte 


EG10 I Domoch 


C V Impuls- 
technik 


C VI Meßgeräte 


EG12 I Schelenz 


Hochs tfrequenztechnik 


616 0 V AbteilungS' 

leitung 


EGB3 I Dr.Rohde 159 286 
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15 


25X1 


40 


.59 


'on 

II 

alte 
Kst. 
Nr» • 

neue 

Ket. 

Nr, 

Ltgo 

Geh. 

teil 

StWo 

Bezei;*bnung der 
Org . -Einheit 

B 

verant- 

wortlich 

Tel< 

I 

jfon 

II 

155 

.■-■IO 

514 


C V 

Hö hfitfrequenz- 
meßgeräte I 

EG26a 

Krauße 

170 


581 

510 

'jlA- 


C V 

Hö ? hstf re quenz» 
raeßgeräte II 

EG26b 

Krauße 



218 

510 



G V 

Feldstärke- 

messer 

EG24 

We inert 


229 


510 

516 


C V 

HHF-'Meß t e chnik 

I 

EG27a 

Weinert 


284 

167 

298 

510 

516 


G V 

HHP- Meßtechnik 

II 

EG27b 

Rosemann 


549 

545 



i 










Bereich: Röhrenentwicklung 




172 










125 

6x2 


637 

C V 

Bereichsleitung 

ELR 

Dr. 

Ladiirner 

176 

243 


511 

527 


C 17 

Senderöhren 

ERS 

Schönherr 


114 

112 

512 

528 


C V 

Empfänger- 

röhren 

EHE 

Zoberbier 


245 


512 

529 


C V 

Mikrowellen- 

röhren 

ERM 

Heidbom 


243 


512 

550 


C V 

Gasgefüllte 

Röhren 

EEG 

Geßner 


243 

286 

515 

551 


C IV 

Röhren- 

!Pe:-hnclogle 

ERT 

Fischer 


144 
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lefon 

II 

230 

36 228 

243 
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22 


alte 

Kat. 

Nr. 

neue 

Kst. 

Nr. 

Ltg, 

Geb. 

teil 

smi. 

Bezeichnung der 
Org, -Einheit 

Kurz- 

zeich. 

verant- 

wortlich 

i 






Direktionabereich : . 

Arbeitsc 

iirektor 



070 

765 


D II 

Arbeitsdirektor 

A 

Bormann 

117 

161 

071 

767 


V IV 

Arbeitsnormen 

AN 

Kogler 

145 

551 

072 

768 


V IV 

Lehn- und 
soziale Fragen 

AL 

Starker 

145 

164 

505 

805 


A V 

Technische 

Betriebsschule 

ATB 

Stage 

199 


521 

820 


B'VI 

Werkbüohei'ei 

AW 

1 

Gärtke 


221 

527 

822 



Kulturhaus - 
Klubräume 

AKL 

Ludwig 


574 

550 

851 


B IV 

Betriebs- 

sport-Gemein- 

schaft 

BSG 

Brunn 


154 

555 

855 


B IV 

Gesellschaft 
f, Sport vind 
Technik 

GST 

Krause 


154 

191 

555 

861 


Ost- 

end- 

B, 

Schneider- 

werkstatt 

ASW 

Staricer 


511 

555 

862 


Ost- 

end- 

B. 

Schuhmacherei 

ASM 

Starker 


511 

560 

870 


V IV 

Werk-Gesund- 

heitsdienst 

AG 

Dr .Ga;pke 

157 

111 

561 

871 



Poliklinik 

Oberspree 

APO 


II -5/469 


25X1 

alte 

Kfjt. 

Nr» 

565 

570 

571 

572 

555 

55b 

592 

595 
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Bezeichnung der Kurz- veraat- Telefon 
KüV. hve. rcii org* -Einheit zelch wörtlich ^ 






Gc üellachartliche Organisationen 




1 840 


342 841 


325 844 


B IV Betriebs-Ge- 
werkcchafts- 
Leitung 

V V Betrieb 5~ 

Partei- 

organisation 

V V Betriebsfunk 


BGL Otto I 172 1( 


BPO Hoefs I 136 2( 


BPOP I Wieczorek 


325 845 


V V Betriebs- 
zeitung 


BPOZ I Wieczorek 


343 842 


C IV Deutsch- 

Sowöeti.scbe 

Freundschaft 


331 830 


FDJ-Jugend- 

Gruppe 


FDJ Schmidt 
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Zweigwerk 
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_ I Bezeichnung der 
g. Stw.l Org. -Einheit 



verant- 

wortlich 


Nebenstellen der Abtei Ivingen des Werkdirektors 
und des Hauptbuchhalters 


711 7051 


Planung 


ZWF I Herrmann 


715 70U 


Kader 


ZWK I Kittier 28^ 


716 7031 


717 7043 


Betriebsschutz 
Besucheranmeldg . 
Wache Tor 1 

Brandschutz 


Budat 


Becker 


726 7113 


Lohnrechnving 


ZBL Szameltat 21 

21 


737 7113 


Selbstkosten- 

abrechnung 


ZBS I Funk 


Direktionsbereicht Kaufsi« Direktor 


720 770 ; 


790 780 


790 780 


Stellvertreter 
des Kaufm. 
Direktors 

Materi alver- 

soTgung 

Leiter 

Materi ailplanung 


ZK I Gabrysch 


7.ICM I Heuser 


ZKMP I Nobit- 
I schek 


790 7801 


Material- 

disposition 

Leiter 


y.TTMn Nobit- 2C 
schek 
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26 


alte 

Kst. 

Nr. 

neue 

Kst. 

Nr. 

Ltg. 

Stw, 

Bezeichnung der 
Org. -Einheit 

Kurz- 

zeich 

verant- 

wortlich 

Tel. 

Nr. 

alte 

Kst. 

Nr« 





Materialdispos. 













790 

7801 



Gr. Metalle 

ZKMD 


261 


790 

7801 



Gr . Elektr . Ein- 
bauteilÄ 

« 


564 

911 

790 

7801 



Gr. Installati- 
onsmaterial 

1* 


290 


790 

7801 



Gr, Kabel und 
Leitungen 

• m 


517 


790 

790 

7801 



Gr, Schrauben u, 
DIN-Teile 

ti 


252 

950 

7801 



Gc, Material- 
buchhaltung 

tt 


261 

921 

790 

7801 



Einkauf 

Leiter 

ZKME 

Schulz 

522 


790 

7801 



Gr. Metalle 

tt 


517 


790 

7801 



Gr. Elektr. Ein- 
bautelle 

It 


295 

7601 

790 

790 

7801 

7801 



Gr. Installati- 
onsmaterial 

Gr. Kabel und 
Leitungen 

It 

tl 

I 

290 

252 

7602 

790 

7801 



Gr, Schrauben u. 
DIN-Teile 

tt 


514 

7550 

791 

7821 



Wareneingang 

ZKMW 

Beier 

292 


795 

924 

7851 



Hauptlager 

ZEML1 

Goertz 

509 


795 

7851 



Rohlager 

ZKML2 

Gude 

520 


902 

7791 



Hausreinigung 

ZKH 

Mausolff 

269 
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911 7701 


Bezeichnxmg der 
Orgo -Einheit 



Post- und 
Botendienst 


Kurz- verant“ 
zeich. wörtlich 


ZKP I Genicke 510 


77011 


Telefonzentrale | ZKT 


930 3531 


Fuhrpark, 

Transport 


ZKP I Gabrysch 587 


921 3581 


Transport 


9001 


Absatz 


7601 9011 


Fertigwaren- 

lager 


ZKAF I Jaskolski 342 


7602 9021 


Versand 


ZKAV I Wiehert 291 


7350 8601 


Werkküche 


ZKK I Peters 258 


7701 


Betriebsarchiv | ZKB 
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alte 

Kst. 

Nr. 

neue 

Kst. 

Nr. 

Ltg. 


Bezeichnxing der 
Org, -Einheit 


verant- 

wortlich 

Tel. 

Nr. Kst. 

Nr. 




Din 

sktionsbereich: Produ] 

Ictionsdi 

irektor 

825 


7501 



Produktions“ 

P 

Wetzel 

222 820 





direkter 





7501 



Sekretariat 

tf 


524 





• 



8830 








830 

752 

7531 



Leiter der 

ZPL 

Grasse 

260 





Geräte-Pro- 



8840 





duktionslenkung 



840 

752 

7531 



Dispatcher- 

ZPL 


233 





dienst 



8850 

752 

7531 



Kooperation 

tt 


320 850 

752 

7931 



Prodxiktions- 

tl 


269 





lenkung 




752 

7531 



Gr. Kapazität 

II 


267 8860 





Gr. Disposition 

tl 


289 





u,Bestell\ing 



860 

796 

7551 



Gr. Bereitstel- 

ZPB 


860 





lungsläger 



OOw 

860 








860 








860 

765 




überleitungs 

ZPO 

Kopsch 

860 





gruppe 



305 

750 


2851 


Geräte-Produk- 

ZP 

Gawronski 

260 





tionsleiter 



235 

8815 

; 

2191 


Vorfertitungs- 

ZP7L 


369 





* leitung 








Büro 



563 

814 

1001 

2001 


Stanzerei, 

ZPVS 

Krenz 

237 

815 




Zurichterei 




817 

1031 

2031 

1 

Wickelei, 

ZP7W 

Becker 

570 





Gravierer ei 




840 

1011 

2011 


Teilefertigung 

ZPVT 

Stangl 

563 
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Tel. 

alte 


Ltg, 

Stw. 

Bezeichnting der 

lilBESS 

verant- 

Tel. 

Nr. 

Kst. 

Nr. 

Org. -Einheit 

■Üil 

wörtlich 

Nr. 


825 

1401 

■ 


Oberflächenbe- 

arbeitung 

ZPVO 

Conradi 

566 

222 

820 

1751 

2751 


Tonbandgeräte- 

fertigung 

ZPT 

Preiß 

275 

324 

8830 

1701 

2701 


Montage I 

ZHCE 

Laskowski 

274 


830 




Büro 



554 

260 

8840 

1711 

2711 


Montage II 

ZPMII 

Gliesche 

503 


840 




Büro 



581 

233 

8850 

1801 

2801 


Musterbau 

ZPF 

Pahrent- 

283 

520 . 

269 

850 




Büro 


holz 

502 

865 








267 

8860 


2901 


Geräte-Prüf- 

ZPr 

Metz 

250 

289 




feld-Leitxing 





860 

1901 

2901 


Meßgruppe 1 

II 


584 


860 

1901 

2901 


Meßgruppe 2 

II 


579 


860 

1901 

2901 


Meßgruppe 3 

11 


557 


860 

1901 

2901 


Meßgruppe 4 

fl 


557 


860 

1901 

2901 


Meßgruppe 5 

tt 



po 

860 

1901 

2901 


Lieferstelle 

tt 


264 

860 

1901 

2901 


Meßger äte-Di sp , 

II 


515 


1911 



Geräte-Kunden- 

dienst 

ZPrK 

Seidel 

264 


260 









235 









369 









563 









237 









570 









563 




i 
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25X1 


1 -p-p • 

KAM 

Ltg. 

Stw. 1 

Btzeichnung der 
Org. -Einheit 


verant- 

wortlich 

Tel.. 

Nr. 

alt« 

Kst 

Nr. 



Dil 

’ektioni 

Bbereich: Techn. Dii 

1 

?ektor 



765 








765 

745 

7441 



Technolog. 
Vorbereitung 
- Geräte - 

ZTT 

Kllmpke 

312 

765 


7441 



Gr. Geräte 

It 


513 ^ 

792 


7441 



Gr. Vorfertig. 

n 


316 


775 

7441 



Gr. MVN 



323 

792 

745 

3311 

4511 


Werkzeug-Kon- 

struktion 

ZTWK 

Futaoz 

C\J 

792 

975 

3001 

4001 


Werkzeugbau 

ZTWb 

Braun 

568 ^ 

’ 


748 

3631 



Werkzeu gausgabe 

ZTVa 

Reinelt 

\ 

i. 

508 

903 


7481 



Fertigungs- 

konstmktion 

ZTF 

Jakobs 


904 

935 

3521 



Zeichnvngo- 

verwaltung 

ZTZ 

WelBenbom 

344 

905 

747 

7431 



Vorkalkulation 

ZTV 

Nlehus 

380 

910 

765 

7071 



Geräte- Güte- 
kontrolle 

Leitung 

ZG 

Kappel 

206 

921 

765 

1761 



Gr. Oberflächen- 
bearbeitung 

ft 


517 


765 

1761 



Qc» Stanzerei 

1« 


565 


765 

1761 



Qir» Teilefertig. 

tt 


507 


765 

1761 



Gr. Wlckelel 

ti 


570 


765 

1761 



Gr. Montage I 

n 


543 


765 

1761 

1 



Gr. Montage II 

It 
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25X1 


■ 



Ltg. 


Bezeichntmg der 
ürg. -Einheit 

KurZ“ 

zeich, 

verant- 

wortlich 

Tel. 

Nr. 






Gütelcontrclle 





765 

1761 



Gr. Muster bau 

ZG 


519 


765 

1761 



Gr. Werkzeugbau 

II 


513 

312 

765 

1901 

2901 


Gr. Blektr. 

tl 


568 




Endkontrolle 



313 

316 

792 

7891 



Warene ingangs- 
kontrolle 

ZGW 

Schaal 

582 





Leitung 




325 

792 

7891 



Gr. Me Chan.. 

It 


517 






Kontrolle 




273 

792 

7891 



Gr. Elektr. 

It 


580 





Kontrolle 



t 

568 ■ 


7601 



Hauptraechanik u. 
Investitionen 

ZM 

Be]?nhsu?d 

237 

508 

903 

3601 



Starkstrom- 
anl eigen 

ZM 




904 

3581 



Heizung 

ZM 



a 344 

905 

3621 



Gasvers orgung 

ZM 



380 

910 

3611 



Be- und Ent- 
wässerung 

ZM 



206 

921 

3171 



1 Betriebs- 
werkstatt 

ZMB 

Mausolff 

269 

517 









565 









507 









570 









543 
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32 25X1 


alte 

Kst. 

Nr. 

neue 

Kst. 

Nr. 

Ltg» 

Stw. 

Bezeichnung der 
Org» -Einheit 

^^9 

verant- 

wortlich 

Ofel. 

Nr. 




Direkt: 

lonsbereichj Arbeitsd 

1 1 

Lirektoi 



771 

7671 



Arbe it snormen 

ZAN 

Loa 

315 

772 

7681 



Le hn- und 
soziale Prägen 

ZAL 

Badzlo 

327 

7521 

8201 



Werkbücherei 

ZAW 

Kluwe 

271 

7360 

8701 



Werk-Gesund- 

heitsdienst 

ZAG 


254 





Lehrwerkstatt 




8888° 

7691 

8001 

8001 

8001 

8001 



Leiter 

Arbeits vorher. 
Ueisterbüro 
Werkzeugausgabe 
Zeichenlehrbüro 

ZAB 

ti 

»t 

tt 

« 

Relncdorf 

fl? 

516 

578 




Ges 

ellschaftllche Organj 

LsatloiK 

3n 


7325 

8441 



Betriebsfunk 

ZBPOP 

Bitomsky 

228 

7331 

8501 

j 

i 


FD J- Jugend- 
gruppe 

ZFDJ 

Matz 

506 

73^1 

8401 



Betriebs-Ge- 

werkschafts- 

Leitung 

ZBGL 


224 

7342 

8411 



Betriebs- 

partei- 

organisation 

ZBPO 

i 

Kaschlß 

256 
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Tel. 


h 


Nr 




315 

327 

271 

234 


trf 



577 
516 

578 


25X1 


Anhang 

zum 

Abteilungsverzeichnis 




228 

306 

224 

256 


W-’-' , > 
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Erläuterungen zum Abtei lungs-Verzel chni s 


25X1 


Dl« Gliederimg des Abteilungsverzeichnisses erfolgte nach Direktions- 
bereichen entsprechend der Struktur des Betriebes, und nicht, wie 
bisher, nach den Gliederungsgesichtspunkten des Rechnungswesens» 

Das Abteilungsverzeichnis enthält folgende für den innerbetrieb- 
lichen Geschäftsverkehr notwendigen Daten» 

A Horizontale Gliederung 

1_ Alte Kostenstellen-Nummer bzw» Nummer einer Leitung 
2o Neue Kostensteilen-Nummer 
Jo Neue Nummer einer Leitung 
4» Gebäudeteil und Stockwerk 
5* Bezeichnung der ürganlsations-Einheit 
6o Kurzzeichen 
7o Verantwortlicher Leiter 
8o Telefon 

B Vertikale Gliederun K 

lo Direkt-Abtel lu^en des Werkdirektors 
2o Direktionsbereich Kaufm» Direktor 
Jo Bereich Hauptbuchhalter 
4o Direkt! onsbereich Produkt! onsdirektor 
Jo Direktionsbereich Techn» Direktor 
6o Direktäonsbereich Arbeitsdirektor 
7» Gesellschaftliche Organisationen 

8o Zweigwerk Neue Bahnhof straße 
9o Anhang zum Abtei lungsverz ei chnis 
(Fiktive Verrechnungsabschnitte) 

Da in den meisten Fällen die Dienstbezeichnxmg sowie die struk- 
turelle Zuordnung der Abtei Ivmgan zu den Direktionsbereichen be- 
kannt sind» kann die jeweils gewünschte Abteilung mit Hilfe der 
vorgenannten Gliederimg und Kurzzeichensystematik mühelos gefun- 
den werden» 

Die weitere Unterteilung im Inhsilts Verzeichnis innerhalb der ein- 
zelnen Direktionsbereiche erleichtert darüber hinaus noch das 
Auffinden gesuchter Organlsati ons-Elnhelteno 

Die im Abtei lungs Verzeichnis genannten Kurzzeichen sind grund- 
sätzlich im gesamten Schriftverkehr anzuwenden» 

Änderungen im Abtei lungsverz ei chnis dürfen erst nach den von 
der Abteilung Betriebsorganisation herausgegebenen Anderungs- 
mittei langen bzwo Hinweise zum Abtei lungsverz ei chnis vorge~ 
nommen werden- 

7 » 

8. 

9 . 


Kurzzeichen 

W 

K 

B 


A 

Anwendung der be- 
kannten Abkürzung. 
Z 
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^3 


25X1 


Verrechnungeab schnitt 


Kst. 

1957 I 1956 


010 


992 


Bezeichnung der Kostenstelle 
Verrechnungsabschn i 


Nachweiskosten und 6aidere direkt 
zurechenbare Kosten 


Di rektes Grundiaateri al 

•» II 


Betriebsteil 


Hauptwerk 


Fiktive Abschnitte 


197 


198 

993 

1981 

7993 

199 

994 

1991 

7994 


Fiktiver Abschnitt - Drahtlager 
*’ *' Lehrwerkstatt 


Zwei gwerk 
Hauptwerk 
Zwei gwerk 


nur Hauptwerk 
Hauptwerk 
Zweigwerk 
Hauptwerk 
Zweigwerk 

y^rechnungsabschnitte innerhalb der Betriebsgemeinkoat^n 


Sonstiges 


901 

913 


Grundstücke und Gebäude 
nschli eßli ch Aufzüge 


Hauptwerk 
Zwei gwerk 


Fiktiver Abschnitt 
Abschreibungen 


Adlershof 
nur Hauptwerk 


Sonst! ge Geldausgaben 


Hauptwerk 

Zweigwerk 
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34 


Verrechnungsabechnl tte 


25X1 



1957 


Verrechnungeabschnitte innerhalb der anderen Gemeinkosten 
(sonstige produktionsbediogte Kosten 


806 

305 

8061 

7305 

807 

308 

8071 

7308 

810 

310 

8101 

7310 

823 

322 

8231 

7322 

846 

340 

8481 

7340 

850 

348 

8501 

7348 

882 

376 

8821 

7376 


Fachliche Schulungen außerhalb 
des Betriebes 


Gesellschaft!. Schulungen außer- 
halb des Betriebes 


Aktivisten- und Wettbewerbs- 
bewegung 


Lai enspi eigruppen ei nschl . 
Kapelle 


Be 1 eg s chaf t s ve r s ammlung en 

»• M 

Sonstige gesellschaftl. Arbeit 


Zusät zl . Altersversorgung 


Hauptwerk 

Zweigwerk 

Hauptwerk 

Zweigwerk 

Hauptwerk 

Zweigwerk 

Hauptwerk 

Zweigwerk 
Hauptwerk 
Zwei gwerk 
Hauptwerk 
Zwei gwerk 
Hauptwerk 
Zwei gwerk 


951 

9511 

953 

954 

955 

956 

9561 

957 
9571 

958 

959 


yerrechnungsabschnitte innerhalb der Absatzkosten 


940 

9401 


604 


Fracht und Verpackung 

•I II 


Hauptwerk 

Zweigwerk 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/18 : CIA-RDP80T00246A0338001 70001-8 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/18 ; CIA-RDP80T00246A033800170001-8 


35 


Verrochnungsabschni tte 


25X1 


ebstell 


) 8 ten 



Hferk 


VerrechnuiiKsabscbnitte - AusglAederungsbereicb - 


jwark 

twerk 

gwerk 

kweik 

gwexk 

tweik 

gwerk 

twerk 

gweik 

twerk 

gwerk 

»twerk 

gwerk 


951 

501 

9511 

7301 

953 

995 

954 

022 

955 

025 

956 

298 

9561 


957 

345 

9571 

7345 

958 

525 

959 

526 


Hoch- und Pachschulabsolventen 

II n II 


Übergabe von Kosten an das 
Zwei gwezk 

Abschrei bxxngen für vermietete 
und verpachtete GzimdBittel 

Abschreibungen vind andere 
Kosten für stillgelegte 
Grundmittel 

Kosten für zeitweilig in fremden 
Betrieben arbeitende Beleg- 
schaftsmitglieder 

II II 


Ernteeinsatz 
Ernteeinsatz 
Kulturhaus Kantine 
Kulturhaus Kino 


Hauptwerk 
Zwei gwerk 
nur Hauptwerk 

nur Hauptwerk 

nur Hauptwerk 

Hauptwerk 

Zweigwerk 
Hauptwerk 
Zweigwerk 
nur Hauptwerk 
nur Hauptwerk 


;en 

ptwerk 
l gwerk 


t 
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